# 450 052 01 $ 
# 450 053 01 M 


# 450 054 01 $ 
# 450 055 01 M 


# 450 056 01 S 
# 450 057 01 M 


Größen/sizes 


Ss 46-51 cm 


M 52-58cm 


wwvw.pointbike.de 


MÄXSHELE 


# 450 050 01 S$ 
# 450 051 01 M 


# 450 030 01 S 


# 450 031 01 M ch 


Te 
FÜ! # 450 028 01 S 


# 450 02901 M 


Luftkanäle/ airvents 
5 
Gewicht/ weight ler Reflektor Blinklicht 
250g - 280g uIcksale reflector flashlight 


